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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 722 


22 Αυγούστου 1996 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Τροποποίηση της απόφασης Υπουργού Εθνικής παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Ζ/3378/1993 “Προϋποθέσεις, ό¬ 
ροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λει¬ 
τουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης . 
(Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώ¬ 
τες”, όπωςτροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Ιδτ.Α’) “Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης", 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδι¬ 
κότερα τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρ¬ 
θρου 5 του νόμου αυτού. 

2. Την αριθμ.Ζ/3378/1993 απόφαση του Υπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. “Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγη¬ 
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγ¬ 
γελματικής Κατάρτισης από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου ή Ιδιώτες”, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και ισχύει. 

3. Την αριθ. 22/1-8-96 γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι¬ 
σμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ” (Ο.Ε.Ε.Κ.). 

Αποφασίζουμε: 

1. Αντικαθιστούμε τα άρθρα “ 1 ” έως και “13” της υπ’ α- 
ριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ. Β’) απόφασης Υπουργού 
ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύ¬ 
ει, ως εξής: 

Άρθρο 1 

Σύσταση - Νομική Υπόσταση 
Επωνυμία - Προσωνυμία - Μητρώο 

1. Είναι δυνατή η ίδρυση Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτι¬ 


κού δικαίου. Τα νομικά πρόσωπα μπορεί να είναι όσα α¬ 
ναγνωρίζονται απότον Αστικό Κώδικα ή τον Εμπορικό Νό¬ 
μο ή τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

2. Η ίδρυσή τους γίνεται με έκδοση σχετικής απόφασης 
του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

3. Σε κάθε εμφάνιση του Ιδιωτικού ΙΕΚ προ της επωνυ¬ 
μίας του Νομικού Προσώπου (και της εταιρικής μορφής 
αυτού) ή του ονόματος του φυσικού προσώπου, αναφέ- 
ρονται υποχρεωτικώς κατά σειρά και ολογράφως οι λέ¬ 
ξεις ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ¬ 
ΤΙΣΗΣ. 

Η επωνυμία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. δεν πρέπει να προκαλεί 
σύγχυση με χρησιμοποιούμενη από φορέα άτυπης εκπαί¬ 
δευσης - κατάρτισης. 

4. Η επωνυμία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αυτών συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από προσωνυμία, που εγκρίνεται κατά τη 
χορήγηση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. Η προσω¬ 
νυμία αυτή, της οποίας υποχρεωτικά προηγούνται κατά 
σειρά οι λέξεις ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ή εναλλακτικά, σε συντομογραφία, οι 
λέξεις Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., καταχωρείται στο τηρούμενο μη¬ 
τρώο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλη την επικρά¬ 
τεια και δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση με χρησιμοποι¬ 
ούμενη από φορέα άτυπης εκπαίδευσης - κατάρτισης. 

5. Η επωνυμία και η προσωνυμία δεν επιτρέπεται να δη¬ 
μιουργούν παραπλάνηση των ενδιαφερομένων ή να προ- 
καλούν αθέμιτο ανταγωνισμό. 

6. Σε κάθε εμφάνιση του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. και ειδικότερα 
σε κάθε έντυπο, διαφημιστικό φυλλάδιο, ραδιοτηλεοπτι¬ 
κή ανακοίνωση και διαφήμιση αυτού, πρέπει να αναφέρε- 
ται η επωνυμία και η προσωνυμία του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ό¬ 
πως καθορίζεται στις παραπάνω παραγράφους 3,4 και 5, 
με δυνατότητα να παραλείπεται το όνομα του φυσικού 
προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και η ε¬ 
ταιρική μορφή του. 

Όλα τα στοιχεία των λέξεων που αποτελούν την επωνυ¬ 
μία και την προσωνυμία, πρέπει να είναι ευδιάκριτα μαζί 
με τις λέξεις που προτάσσονται αυτών σύμφωνα με τα ο¬ 
ριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρ¬ 
θρου. 

7. Στο καταστατικό του νομικού προσώπου, το οποίο υ¬ 
ποβάλλει αίτηση για την ίδρυση ιδιωτικού ΙΕΚ, πρέπει να 
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καθορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός το έργο της επαγ¬ 
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το 
ν. 2009/92 και το ν. 1566/85. 

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 
αποτελούν: 

α. Η προμήθεια βιβλίων, αναλωσίμων ή μη, εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας και εργαστηριακού εξοπλισμού, για 
αποκλειστική χρήση των καταρτιζομένων, των εκπαιδευ¬ 
τών και του διοικητικού προσωπικού του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

β. Η συγγραφή, η έκδοση βιβλίων και περιοδικού, καθώς 
και η παραγωγή ταινιών και προγραμμάτων Η/Υ, για απο¬ 
κλειστική χρήση των καταρτιζομένων και των εκπαιδευ- 
τώντου Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

γ. Η σύνδεση με δίκτυα πληροφοριών και η λειτουργία 
ηλεκτρονικής δανειστικής βιβλιοθήκης, για αποκλειστική 
χρήση των καταρτιζομένων και των εκπαιδευτών του 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

δ. Η ανάληψη, η συνεργασία, η συμμετοχή σε μελέτες 
και η εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαί¬ 
δευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλ¬ 
λων επίσημων φορέων της ημεδαπής. 

ε. Η διασύνδεση και συνεργασία με εκπαιδευτικούς φο¬ 
ρείς κάθε τυπικής βαθμίδας κατάρτισης της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής και η ανταλλαγή καταρτιζομένων ή σπου¬ 
δαστών. 

8. Στον Ο.Ε.Ε.Κ. τηρείται βιβλίο μητρώου Ιδιωτικών 
Ι.Ε.Κ., στο οποίο καταχωρούνται ο αριθμός μητρώου του 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ο οποίος καθορίζεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., 
κατά τη χορήγηση της πρώτης άδειας λειτουργίας, τα 
στοιχεία του ιδιοκτήτη, η εγκριθείσα προσωνυμία, ο αριθ¬ 
μός της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδει¬ 
ας λειτουργίας, τα στοιχεία των ειδικοτήτων ή εξειδικεύ- 
σεων και η εγκριθείσα δυναμικότητα αυτού, καθώς και κά¬ 
θε μεταβολή των στοιχείων αυτών κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

Άρθρο 2 

Άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Οι αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υ¬ 
ποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους. 
Μέσα σε προθεσμία σαρανταπέντε (45) ημερών, υπό την 
προϋπόθεση, ότι υπάρχει πληρότητα του υποβληθέντος 
φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας ί¬ 
δρυσης Ιδιωτικού I. Ε. Κ.. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας 
ίδρυσης Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν Ιδιω¬ 
τικό Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν στον Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση, η οποία συ¬ 
νοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Επικυρωμένη φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου. 

β. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α προκείμενου 
για άρρενες υποψηφίους ιδρυτές. 

γ. Πρόσφατο πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
φυσικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο αϊ¬ 
τών την ίδρυση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. δεν καταδικάστηκε για λι¬ 
ποταξία ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δι¬ 
κηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των η¬ 
θών και συκοφαντική δυσφήμιση. 


δ. Πιστοποιητικά της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικώνκαι 
Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από τα οποία να 
προκύπτουν, ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδι¬ 
κο βούλεύμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτω¬ 
σης. 

ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και 
βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο τοπικό Εμπορι¬ 
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή σε περίπτωση άρνη¬ 
σης εγγραφής αρνητική βεβαίωση. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι ο απών την ί¬ 
δρυση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.: 

ί. Δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και 
δε συντρέχουν τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

II. Έλαβε γνώση των Κανονισμών Λειτουργίας του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., τους οποίους αποδέχεται ανεπι¬ 
φύλακτα. 

ζ. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύ¬ 
πτει, ότι ο ιδιοκτήτης: 

ί. Είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήτης Κυ¬ 
πριακής Δημοκρατίας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας ή 
οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί 
σχετική διακρατική σύμβαση, 
ϋ. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

(Αν αυτά προκύπτουν από το Δελτίο Ταυτότητας ή το 
διαβατήριο, δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση ή πι¬ 
στοποιητικό). 

η. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρε- 
ται στο άρθρο 15 της Υ.Α. Ζ/3378/1993 απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην αρμόδια υπηρεσίατου Ο.Ε.Ε.Κ. 

θ. Αίτημα για τη χρήση προσωνυμίας, με ακριβή αναφο¬ 
ρά στη λέξη ή τις λέξεις που προτείνει. 

Στην προσωνυμία δε θα πρέπει να περιέχονται είτε με¬ 
μονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλες οι λέξεις σχολή, 
κέντρο, εργαστήριο, ινστιτούτο, οργανισμός, κατάρτιση, 
εκπαίδευση, καθώς και λέξεις περικλείουσες γεωγραφικό 
ή κατά κλάδο ή ειδικότητα προσδιορισμό. Οτανπροτείνε- 
ται προσωνυμία με λέξεις συντμημένες πρέπει να ανα- 
λύεταιτο περιεχόμενο των συντετμημένων λέξεων στο αί¬ 
τημα για χορήγηση προσωνυμίας. 

3. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), που 
προτίθενται να ιδρύσουν Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν στον 
Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου 
και τυχόν τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση Πρωτοδικείου ή Νομαρχίας, σε όσες περι¬ 
πτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, περί μη τροπο¬ 
ποίησης του καταστατικού. Σε περίπτωση τροποποίησης 
του καταστατικού, η τροποποίηση αυτή πρέπει να γνω¬ 
στοποιείται στον Ο.Ε.Ε.Κ. αμέσως μετά τη δημοσίευσή 
της. 

γ. Εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό, πράξη του 
Οργάνου Διοίκησηςτου νομικού προσώπου, με την οποία 
ορίζεται εκπρόσωπός του έναντι του Ο.Ε.Ε.Κ. 

δ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδραςτου νομι¬ 
κού προσώπου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας. 

ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομι¬ 
κού προσώπου, καθώς και βεβαίωση εγγραφής ή προεγ¬ 
γραφής στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή¬ 
ριο ή σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, αρνητική βεβαί¬ 
ωση. 
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στ. Επικυρωμένη φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου του οριζόμενου ως εκπρόσωπου έναντι 
του Ο.Ε.Ε.Κ. 

ζ. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α προκειμένου 
για άρρενα εκπρόσωπο. 

η. Πρόσφατο πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
εκπροσώπου από το οποίο να προκύπτει, ότι αυτός δεν 
καταδικάστηκε για λιποταξία ή σε οποιαδήποτε ποινή για 
κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλα¬ 
στογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 
έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση. 

θ. Πιστοποιητικά της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και 
Εφετών της κατοικίας του εκπροσώπου, από τα οποία να 
προκύπτει, ότι αυτός δεν έχειπαραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης. 

ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αϊτών την ίδρυ¬ 
ση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. εκπρόσωπος: 

ί. Δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και 
δε συντρέχουν τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

Μ. Έλαβε γνώση των Κανονισμών Λειτουργίας του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., τους οποίους αποδέχεται ανεπι¬ 
φύλακτα. 

ια. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύ¬ 
πτει ότι ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου : 

ί. Είναιπολίτηςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήτης Κυ¬ 
πριακής Δημοκρατίας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, ή 
οποιοσδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί 
σχετική διακρατική σύμβαση, 
ϋ. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

(Αν αυτά προκύπτουν από το Δελτίο Ταυτότητας ή το 
διαβατήριο του εκπροσώπουτου νομικού προσώπου, δεν 
απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση ή πιστοποιητικό). 

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του εκπροσώπου 
του νομικού προσώπου, με την οποία να δηλώνεται, ότι τα 
μέλη του Οργάνου Διοίκησης του νομικού προσώπου εί¬ 
ναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήτης Κυπρια¬ 
κής Δημοκρατίας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, ή ο- 
ποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί σχε¬ 
τική διακρατική συμφωνία. 

ιγ. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρε- 
ται στο άρθρο 15 της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ι¬ 
σχύει, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 

ιδ. Αίτημα για χορήγηση δικαιώματος χρήσης προσω¬ 
νυμίας, με ακριβή αναφορά στη λέξη ή τις λέξεις που προ¬ 
τείνει. 

Στην προσωνυμία δεν θα πρέπει να περιέχοντας είτε με¬ 
μονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες, οι λέξεις σχολή, 
κέντρο, εργαστήριο, ινστιτούτο, οργανισμός, κατάρτιση 
και εκπαίδευση, καθώς και λέξεις περικλείουσες γεωγρα¬ 
φικό ή κατά κλάδο ή ειδικότηταπροσδιορισμό. Ότανπρο- 
τείνεται προσωνυμία με λέξεις συντετμημένες πρέπει να 
αναλύεται το περιεχόμενο των λέξεων αυτών. 

ιε. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα του Δημοτικού και Κοινο¬ 
τικού Κώδικα υποβάλλουν την ιδρυτική τους πράξη και ό¬ 
σα δικαιολογητικάτης παραγράφου αυτής προβλέπονται 
και απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οφείλουν να προσκομίζουν 
αρνητικές βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. 

4.Στην περίπτωση που αρχικό καταστατικό νομικού 
προσώπου έχει τροποποιηθεί ως προς τον σκοπό, ώστε 


να μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., θα πρέπει ο εκ¬ 
πρόσωπος του νομικού προσώπου να προσκομίζει υπεύ¬ 
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για τις οικονομικές, εκπαι¬ 
δευτικές ή άλλου είδους υποχρεώσεις από τις αρχικές 
δραστηριότητέςτου, που βαρύνουν το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 

5. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπο¬ 
βάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ., χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία, τα οποία ορίζονται στις παραπάνω παραγρά¬ 
φους 2 και 3, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από 
το άρθρο 17 της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ισχύει, 
η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ., η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 

7. Στην περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο 
οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ζη¬ 
τήσει αλλαγή της χορηγηθείσας προσωνυμίας, πρέπει με 
την αίτησή του να συνυποβάλλει απόδειξη καταβολής πο¬ 
σού υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3 

Κωλύματα και ασυμβίβαστα με την ιδιότητα ιδιοκτήτη ή 
εκπροσώπου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Δε συμβιβάζεται η ιδιότητα του εκπροσώπου ν.π.ι.δ., 
το οποίο ιδρύει Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., καθώς και η ιδιότητα του ι¬ 
διοκτήτη ιδιωτικού I. Ε. Κ., προς την ιδιότητα του δημόσιου 
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου. 

2. Στα πρόσωπα που συντρέχουν τα κωλύματα του άρ¬ 
θρου 23του Π .Δ. 611/1977, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν χο¬ 
ρηγείται άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

3. Στο πρόσωπο του εκπρόσωπου του νομικού προσώ¬ 
που δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 
23 του Π.Δ. 611/1977, όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Δεν επιτρέπεται ο εκπρόσωπος του ν.π.ι.δ. ή ο ιδιο¬ 
κτήτης ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. να έχει απολυθεί από θέση ιδιωτι¬ 
κού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανε¬ 
πάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 4 

Έγκριση προγράμματος ειδικότητας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

Ανάθεση σύνταξης προγράπιματος ειδικότητα 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Εκείνοι που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδει¬ 
ας ίδρυσης ή όσοι έχουν, ήδη, λάβει άδεια ίδρυσης ή ά¬ 
δεια λειτουργίας άλλων ειδικοτήτων, μπορούν να υποβά¬ 
λουν στον Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση για την έγκριση προγράμμα¬ 
τος ειδικότητας ή εξειδίκευσης, η οποία συνοδεύεται από 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Εισηγητικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται: 

ί. Η ονομασία της αιτούμενης ειδικότητας (Ελληνικά και 
Αγγλικά). 

ίί. Ο επαγγελματικός τομέας, στον οποίο ανήκει η ειδι¬ 
κότητα. 

Ιίϊ. Ο τίτλος αποφοίτησης γιατην εισαγωγή των καταρτι- 
ζομένων, σύμφωνα μετά ισχύοντα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρ¬ 
μοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. 

ιν. Η προτεινόμενη διάρκεια σπουδών. 

ν Γνωστές παρεμφερείς ειδικότητες στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες. 

νι. Περίγραμμα της αιτούμενης ειδικότητας με ανάλυση 
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επαγγέλματος, επαγγελματικής δραστηριότητας και ε¬ 
παγγελματικού έργου. 

νϋ. Οι τομείς απασχόλησης των καταρτιζομένων της ει¬ 
δικότητας που πρόκειται να ιδρυθεί στην αγορά εργασίας 
με συγκεκριμένη αναφορά, εφόσον είναι δυνατόν, σε 
στοιχεία απορρόφησης, από τα οποία να προκύπτει με 
σαφήνεια η ανάγκη ίδρυσης ειδικότητας, συμπεριλαμβα- 
νομένης και της γνώμης της οικείας Τριμερούς Συμβου¬ 
λευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε). 

νίϋ. Η συμβατότητα της προτεινόμενης ειδικότητας με 
τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.), ώστε να 
διακρίνεται με σαφήνεια η αντιστοιχία του επαγγέλματος, 
ϊχ. Βοηθήματα για τη σύνταξη του προγράμματος, 
χ. Πλήρη στοιχεία των συνεργατών σύνταξης του προ¬ 
γράμματος (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, επαγγελματική 
ιδιότητα). 

β. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κατά 
εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό όλων των προ- 
τεινόμενων μαθημάτων σε θεωρητικά, εργαστηριακά και 
μικτά. 

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα με μορφή στοχοθεσίας ως 
προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελ¬ 
ματικές ικανότητες σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντί¬ 
γραφα για όλα τα εξάμηνα κατάρτισης. 

δ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση με τον προ- 
τεινόμενο εργαστηριακό και εποπτικό εξοπλισμό, με ανα¬ 
φορά στη στοχοθεσία, ως προς τις επιδιωκόμενες γνώ¬ 
σεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες σε τρία 
(3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα. 

ί. Αναφορά στους εργαστηριακούς χώρους που απαι¬ 
τούνται για κάθε εργαστηριακό μάθημα. 

ϋ. Προδιαγραφές των εργαστηρίων αναλυτικά ^/ερ¬ 
γαστήριο, ελάχιστο εμβαδόν εργαστηρίου, μ2/καταρτιζό- 
μενο, ύψος, φωτισμός, άνοιγμα θυρών, αερισμός κ.λπ.) 
Αν πρόκειται για εργαστήριο ειδικών προδιαγραφών, επί¬ 
σης αναλυτικά όλες οι προδιαγραφές. 

ε. Τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών, για τη 
διδασκαλία κάθε μαθήματος του προτεινόμενου προ¬ 
γράμματος (τίτλοι σπουδών, παιδαγωγική κατάρτιση, ε¬ 
παγγελματική πείρα, ξένες γλώσσες κ.λπ.). 

στ. Τα βοηθήματα (βιβλιογραφία - φάκελοι τεκμηρίω- 
σης - εγχειρίδια) που θα χρησιμοποιήσουν οι καταρτιζό¬ 
μενοι για την κατάρτισή τους σε κάθε μάθη μα. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι, σε περίπτωση 
έγκρισηςτου προγράμματος της ειδικότητας, ο αιτώντην 
έγκριση: 

ί. Παραιτείταιτων δικαιωμάτων από τη σύνταξη του προ¬ 
γράμματος. 

ϋ.Παραιτείται του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης 
του νέου προγράμματος, υπέρ του Ο. Ε. Ε. Κ., μετά την πα¬ 
ρέλευση δύο (2) εξαμήνων από την έγκριση του προ¬ 
γράμματος από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. δύναται 
μετά την παρέλευση της προθεσμίας αποκλειστικότητας 
της χρήσης, να παραχωρήσει τη χρήση του προγράμμα¬ 
τος ή μέρους του ή και κάποιου στοιχείου που το συνο¬ 
δεύει, σ’ όλα τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, είτε όπως έ¬ 
χει, είτε με τροποποιήσεις. Ειδικά, είναι δυνατή η χρήση 
των προγραμμάτων αυτών από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που λει¬ 
τουργούν σε διαφορετικές περιοχές από αυτές όπου λει¬ 
τουργεί το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. το οποίο έχει την αποκλειστική 
χρήση του προγράμματος πριν από την παρέλευση της 
προθεσμίας αποκλειστικότητας, υπό την προϋπόθεση ό¬ 
τι ο κάτοχός της συναινέσει εγγράφως σ’ αυτό. 


η. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρε- 
ται στο άρθρο 15 της Υ.Α. Ζ/3378/1993 απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 

2. Ο ενδιαφερόμενος είναι δυνατό, να υποβάλει ταυτό¬ 
χρονα προς έγκριση προγράμματα μίας ειδικότητας για 
περισσότερους του ενός τίτλους αποφοίτησης για την ει¬ 
σαγωγή των καταρτιζομένων. Στην περίπτωση αυτή το 
ποσόν, το οποίο καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία 
του Ο.Ε.Ε.Κ., διαμορφώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 
της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ισχύει. 

3. Η αίτηση έγκρισης προγράμματος, μαζί μετά απαιτού- 
μενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί στον Ο.Ε.Ε.Κ. ο¬ 
ποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους. Η αρμόδια υπηρε¬ 
σία του Ο.Ε.Ε.Κ. δύναται να εισηγηθείστοΔ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη του υπο- 
βληθέντος προγράμματος, που αποτελείται από ένα συ¬ 
ντονιστή και τέσσερα μέλη σχετικά με την ειδικότητα, κα¬ 
θώς και από ένα γραμματέα με βάση τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 10 του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18 τ. Α’ ), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Έργο της, ως άνω, Ομάδας Εργασίας είναι: 

α. Ο έλεγχος του προγράμματος και των προδιαγρα¬ 
φών. 

β. Η εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. για 
την έγκριση ή μη του ωρολογίου, αναλυτικού προγράμ¬ 
ματος, καθώς και των κτιριολογικών προδιαγραφών των 
εργαστηρίων και των προδιαγραφών του σχετικού εργα¬ 
στηριακού εξοπλισμού. 

γ. Η εισήγηση προς τον Ο.Ε.Ε.Κ. σχετική με τα επαγ¬ 
γελματικά δικαιώματα, της ως άνω ειδικότητας. 

4. Είναι δυνατή η ανάθεση, από ν.π.ι.δ. ή ιδιώτη, στον 
Ο.Ε.Ε.Κ. σύνταξης προγράμματος ειδικότητας ή εξειδί- 
κευσης. Σ' αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται στον 
Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α. Εισηγητικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονταιτα ακό¬ 
λουθα στοιχεία, πού διευκολύνουν το έργο της ομάδας 
σύνταξης του προγράμματος: 

ί. Η ονομασία της αιτούμενης ειδικότητας (Ελληνικά και 
Αγγλικά). 

ϋ. Ο επαγγελματικός τομέας στον οποίο ανήκει η ειδικό¬ 
τητα. 

ίϋ. Ο τίτλος (απολυτήριο ή πτυχίο ή δίπλωμα) για την ει¬ 
σαγωγή των καταρτιζομένων. 
ίν. Η προτεινόμενη διάρκεια σπουδών, 
ν. Γνωστές παρεμφερείς ειδικότητες στην Ελλάδα και 
σε άλλες χώρες. 

νί. Περίγραμμα της αιτούμενης ειδικότητας (Ανάλυση ε¬ 
παγγέλματος, επαγγελματικής δραστηριότητας και ε¬ 
παγγελματικού έργου). 

νϋ.Οιτομείς απασχόλησης των καταρτιζομένων της υπό 
ίδρυση ειδικότητας, στην αγορά εργασίας με συγκεκρι¬ 
μένη αναφορά, εφόσον είναι δυνατόν, σε στοιχεία απορ¬ 
ρόφησης, από τα οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η ανά¬ 
γκη ίδρυσης της νέας ειδικότητας, συμπεριλαμβανομέ- 
νης και της γνώμης της οικείας Τριμερούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.). 

νίϋ. Η συμβατότητα της προτεινόμενης ειδικότητας με 
τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ώστε να δια- 
κρίνεται με σαφήνεια η αντιστοιχία του επαγγέλματος. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, από την οποία να 
προκύπτει, ότι σε περίπτωση σύνταξης του προγράμμα¬ 
τος ειδικότητας, ο αϊτών τη σύνταξη του προγράμματος: 
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ί. Παραιτείταιτων δικαιωμάτων απάτη σύνταξητου προ¬ 
γράμματος. 

ϋ.Παραιτείται του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης 
του νέου προγράμματος, υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ., μετάτηνπα- 
ρέλευση δύο (2) εξαμήνων από την έγκριση του προ¬ 
γράμματος από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. δύναται 
μετά την παρέλευση της προθεσμίας αποκλειστικότητας 
της χρήσης, να παραχωρήσει τη χρήση του προγράμμα¬ 
τος ή μέρους του ή και κάποιου στοιχείου που το συνο¬ 
δεύει, σ’ όλα τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, είτε όπως έ¬ 
χει, είτε με τροποποιήσεις. Ειδικά, είναι δυνατή η χρήση 
των προγραμμάτων αυτών από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που λει¬ 
τουργούν σε διαφορετικές περιοχές από αυτές όπου λει¬ 
τουργεί το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. το οποίο έχει την αποκλειστική 
χρήση του προγράμματος πριν από την παρέλευση της 
προθεσμίας αποκλειστικότητας, υπό την προϋπόθεση ό¬ 
τι ο κάτοχός της συναινέσει εγγράφως σ’ αυτό. 

γ. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρε- 
ται στο άρθρο 15της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ι¬ 
σχύει, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 

5. Είναι δυνατόν, ο ενδιαφερόμενος να αναθέσει στον 
Ο.Ε.Ε.Κ. ταυτόχρονα τη σύνταξη προγραμμάτων μίας ει¬ 
δικότητας για περισσότερους του ενός τίτλους αποφοί¬ 
τησης για την εισαγωγή των καταρτιζομένων. Στην περί¬ 
πτωση αυτή, το ποσό, το οποίο καταβάλλεται στην αρμό¬ 
δια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ., διαμορφώνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 15 της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ισχύει. 

6. Σε περίπτωση ανάθεσης στον Ο.Ε.Ε.Κ. σύνταξης 
προγράμματος ειδικότητας, ακολουθούνται οι διαδικα¬ 
σίες που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του παρό¬ 
ντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, το έργο της ομάδας 
εργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρα¬ 
γράφου 3 του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται με τα ε¬ 
ξής : 

α. Σύνταξη του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμμα¬ 
τος τεκμηριωμένου πλήρως, σύμφωνα με τα προβλεπό- 
μενα από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
β. Εισήγηση προς τον Ο.Ε.Ε.Κ., σχετική με τα επαγγελ¬ 
ματικά δικαιώματα. 

7. Είναι δυνατό, συλλογικό όργανο ή ομάδα ενδιαφερο¬ 
μένων να υποβάλει αίτηση για την έγκριση προγράμματος 
ειδικότητας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν για το συλ¬ 
λογικό όργανο ή την ομάδα των ενδιαφερομένων τα κα¬ 
θοριζόμενα στο παρόν άρθρο. 

8. Η ετήσια αποκλειστικότητα της χρήσης των προ¬ 
γραμμάτων ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων του παρόντος 
άρθρου, από τα ν.π.ι.δ. ή ιδιώτες που υποβάλλουντα προ¬ 
γράμματα αυτά προς έγκριση στον Ο.Ε.Ε.Κ. ή αναθέτουν 
στον Ο.Ε.Ε.Κ. την σύνταξη των προγραμμάτων αυτών, α¬ 
φορά τα δύο (2) εξάμηνα κατάρτισης που ακολουθούν με¬ 
τά την έγκριση των εν λόγω προγραμμάτων από το Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε.Κ. 

9. Στην περίπτωση που ο Ο.Ε.Ε.Κ. δεν συντάξει πρό¬ 
γραμμα εντός 4 μηνών από την συγκρότηση της επιτρο¬ 
πής σύνταξης του προγράμματος, οι δικαιούχοι του κα- 
ταβληθέντος, για το σκοπό αυτό χρηματικού ποσού απο¬ 
κτούν δικαίωμα επιστροφής του. 

Άρθρο 5 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τα απαιτούμενα 


δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Ε.Ε.Κ έως την 15η 
Μαρτίου, για τη λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδικο¬ 
τήτων το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης, και έως την 15η 
Σεπτεμβρίου για τη λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδι¬ 
κοτήτων το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι, κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδει¬ 
ας λειτουργίας, δύναται να ζητήσουν να επισκεφθεί η επι¬ 
τροπή ελέγχου τους χώρους του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. μετά την 
30η Απριλίου ή μετά τη 15η Οκτωβρίου για την λεπου ργία 
του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., αντίστοιχα για το χειμερινό ή εαρινό 
εξάμηνο. Είναι δυνατό να υποβάλλονται συγχρόνως οι αι¬ 
τήσεις για την άδεια ίδρυσης Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., έγκριση 
προγράμματος και άδεια λειτουργίας. Σε κάθε περίπτω¬ 
ση, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας πρέπει 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερο¬ 
μηνία να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η άδεια ίδρυσης και να 
έχει εγκριθείτο πρόγραμμα από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Στην 
αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία 
της παρ. 8του παρόντος άρθρου. 

2. ’ Αδεια λειτουργίας χορηγείται σε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. μόνο 
για ειδικότητες για τις οποίες έχει εγκριθείτο πρόγραμμα 
απότοΔ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και χορηγείται για το σύνολο των 
διδακτικών εξαμήνων κατάρτισης της ειδικότητας και όχι 
ανά διδακτικό εξάμηνο. 

Κάθε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. μπορεί να λειτουργεί ειδικότητα με 
οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και εφαρμόζεται σε δημόσια Ι.Ε.Κ. που ιδρύει ο 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., με την επιφύλαξη του στοιχείου 
ιι, της περίπτωσης ζτης παρ. 1 καιτου στοιχείου ιι, της πε¬ 
ρίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας από¬ 
φασης. 

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε δύο 
Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., τα οποία προτίθενται να στεγαστούν στο ί¬ 
διο κτίριο ή που ένα Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. επιθυμεί να στεγαστεί 
σε κτίριο που ήδη στεγάζεται άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., με εξαί¬ 
ρεση την περίπτωση που οι εκπρόσωποι έναντι του 
Ο.Ε.Ε.Κ. των ενδιαφερομένων Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. υποβάλ¬ 
λουν έγγραφη συμφωνία από την οποία να προκύπτει σα¬ 
φώς, ότι δεν έχουν αντίρρηση για την στέγασή τους στον 
ίδιο κτιριακό χώρο. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον Ο.Ε.Ε.Κ. σχετι¬ 
κή αίτηση στην οποία αναφέρονται οι αιτοέμενες ειδικό¬ 
τητες του προς λειτουργία Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., κατά τίτλο α¬ 
ποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζόμενων, με 
την ονομασία των ειδικοτήτων που έχουν εγκριθεί, και ε¬ 
πισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν, 
εκ των οποίων τα δικαιολογητικά της μιας σειράς σε επί¬ 
σημα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, τα δε της δεύ¬ 
τερης σειράς σε απλά αντίγραφα. 

α. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρε- 
ται στο άρθρο 15 της Υ.Α. Ζ/3378/1993 απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 

β. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυ¬ 
σης. 

γ. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρί¬ 
ου ή κτιρίων σε κλίμακα 1:50, σε δύο αντίγραφα, θεωρη¬ 
μένα από μηχανικό. Στα σχέδια θα είναι χαρακτηρισμένοι 
όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες διδασκα¬ 
λίας, εργαστήρια, αύλειοι χώροι, κ.λπ.) και αναγράφονται 
οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων, καθώς 
και η συνολική επιφάνεια κάτοψης. 

δ. Συνοπτικός πίνακας των κτιριολογικών χαρακτηριστι¬ 
κών. 
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ε. Δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση 
του ως σχολείου, υπογεγραμμένη από δύο πολιτικούς μη¬ 
χανικούς ή αρχιτέκτονες. 

στ.Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του εργα¬ 
στηριακού εξοπλισμού κατά εργαστήριο ειδικότητας, 
ζ. Περιγραφή μέτρων ασφαλείας των καταρτιζομένων. 
η. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων 
του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. από την πυροσβεστική υπηρεσία, η ο¬ 
ποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία. 

Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνα¬ 
τή η εμπρόθεσμη υποβολή της βεβαίωσης πυρασφάλει¬ 
ας, οι αιτούντες την άδεια λειτουργίας μπορούν να προ¬ 
σκομίσουν προσωρινά: 

ί. Την έκθεση επιθεώρησης της πυροσβεστικής υπηρε¬ 
σίας για κτίρια που έχουν κατασκευασθεί προ της δημο- 
σίευσηςτου Π.Δ. 71/88. 

ϋ. Αντίγραφο μελέτης πυροπροστασίας εγκεκριμένης 
από την πυροσβεστική υπηρεσία για τα κτίρια που κατα¬ 
σκευάσθηκαν μετάτη δημοσίευση του Π.Δ. 71/88Στηνπε- 
ρίπτωση αυτή οι αιτούντες τη χορήγηση άδειας λειτουρ¬ 
γίας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. (μεταφοράς κτιρίου, επέκτασης κλπ) 
υποχρεώνονται να προσκομίσουντη βεβαίωση πυρασφά¬ 
λειας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προ¬ 
θεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 

θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, από την οποία να 
προκύπτει, ότι ο απών την άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ.: 

ί. Έλαβε γνώση των ωρολογίων και αναλυτικών προ¬ 
γραμμάτων των αιτουμένων ειδικοτήτων, όπως αυτά έ¬ 
χουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., και αποδέχεται α¬ 
νεπιφύλακτα την εφαρμογή τους, αναφέροντας την από¬ 
φαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., με την οποία εγκρίθηκε το 
πρόγραμμα κάθε αϊτού μενης ειδικότητας. 

ϋ. Οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες προς λειτουργία, ή ό¬ 
τι ο απών επιθυμεί όπως η επιτροπή ελέγχου επισκεφθεί 
τους χώρους του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. μετά την ημερομηνία 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ¬ 
θρου. 

ίϋ. Γνωρίζει ότι, σε περίπτωση που η επιτροπή ελέγχου 
μεταβεί και διαπιστώσει τη μη ολοκλήρωση των εγκατα¬ 
στάσεων, απορρίπτει οριστικά τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας για το σύνολο των αιτουμένων ειδικοτήτων ή 
μέρους αυτών, χωρίς να εξετάσει του λόγους της καθυ¬ 
στέρησης και χωρίς να διαθέτει δικαίωμα παράτασης. 

ίν. Γνωρίζει ότι σε περίπτωση απόρριψης του συνόλου 
των αιτουμένων ειδικοτήτων, και εφ’ όσον εντός δύο (2) ε¬ 
ξαμήνων από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και χρή¬ 
σης προσωνυμίας δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας, παύ¬ 
ει να ισχύει η άδεια ίδρυσης και το δικαίωμα χρήσης προ¬ 
σωνυμίας. 

ν. Γνωρίζει και θα σεβαστεί τις σχετικές απαγορευτικές 
διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού και παραπλάνη- 
σης του κοινού μέσω των διαφημίσεων. 

νί. Αναλαμβάνει την υποχρέωση ασφάλισης των καταρ- 
τιζομένων κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησής τους. 

ι. Σύμβαση γιατη χρήση των χώρων επιχειρήσεων σε πε¬ 
ρίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται τέτοιοι χώροι 
και μόνο σε ποσοστό 20% των απαιτούμενων για την ειδι¬ 
κότητα εργαστηριακών χώρων, για την πραγματοποίηση 
εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέ¬ 
ρους μικτών μαθημάτων, η οποία πρέπει να έχει διάρκεια 


ίση με τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης τουλάχιστον. Κατ’ ε¬ 
ξαίρεση, είναι δυνατόν, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. να διαφοροποιείται ή να καταργείται το ποσοστό 
της περίπτωσης αυτής, όταν πρόκειται για εξειδικευμένα 
εργαστήρια. 

Στη συναπτόμενη σύμβαση: 

ί. Αναφέρεται ρητά, ότι κατά τη διάρκεια της πραγματο¬ 
ποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων από τους καταρ¬ 
τιζόμενους, οι εν λόγω χώροι βρίσκονται εκτός παραγω¬ 
γικής διαδικασίας. 

ϋ. Ορίζονται οι χώροι τους οποίους θα χρησιμοποιούν οι 
καταρτιζόμενοι, περιγράφονται αναλυτικά και οριοθετικ ά 
στα σχέδια κατόψεων και τομών, τα οποία υποβάλλονται 
γιατη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Επίσης υποβάλ¬ 
λονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ,ε, στ, ζ, η, 
της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

ια. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρε- 
ται στο άρθρο 14 της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ι¬ 
σχύει, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. για την απο¬ 
ζημίωση της επιτροπής ελέγχου και των ειδικών που συ¬ 
νεπικουρούν την επιτροπή ελέγχου. 

4. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπο¬ 
βάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτι¬ 
κού Ι.Ε.Κ. χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά 
και στοιχεία, τα οποία ορίζονται στην παραπάνω παρά¬ 
γραφο, η αρμόδια υπηρεσία ακολουθεί τις διαδικασίες 
του άρθρου 17 της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ι¬ 
σχύει, και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει (τυπική) πληρότη¬ 
τα του φακέλου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ο 
φάκελος αυτός μαζί με τα εγκεκριμένα προγράμματα των 
αιτουμένων ειδικοτήτων, διαβιβάζεται στην επιτροπή ε¬ 
λέγχου που ορίζει ο Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 13 
της παρούσας απόφασης. Το δικαιολογητικά της περί¬ 
πτωσης η της παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν είναι απα¬ 
ραίτητο να προσκομίζεται κατά την υποβολή του φακέ¬ 
λου. 

6. Η επιτροπή ελέγχου σε διάστημα δεκαπέντε (15) του¬ 
λάχιστον ημερών από την παραλαβή του φακέλου , ενη¬ 
μερώνεται επί των δικαιολογητικών, και των απαιτουμέ- 
νων εξοπλισμών, και ύστερα από συνεννόηση με τους εν¬ 
διαφερομένους επισκέπτεται τους χώρους του Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ. Μετά από σχετικό έλεγχο συντάσσειτην ίδια ημέρα 
τεκμηριωμένη έκθεση καταλληλότητας ή μη του κτιρίου 
και του εργαστηριακού εξοπλισμού και εισηγείται υπέρ ή 
κατά της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. 

Η εισήγηση πάντως της επιτροπής ελέγχου αναφέρεται 
σε συγκεκριμένη ειδικότητα και στο μέγιστο αριθμό κα- 
ταρτιζομένων. Η εισήγηση της επιτροπής είναι τελεσίδικη 
και υποβάλλεται στο Τμήμα Εποπτείας Ι.Ε.Κ. της 
Διεύθυνσης Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα της σύνταξής της. Σε περίπτωση μη τή¬ 
ρησης της παραπάνω προθεσμίας γιατην υποβολή της ει¬ 
σήγησης αυτής, πρέπει η καθυστέρηση να αιτιολογείται 
εγγράφως από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου. 

7. Η Διεύθυνση Κατάρτισηςτου Ο.Ε.Ε.Κ. εισηγείται σχε¬ 
τικά στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., για τη χορήγηση ή μη άδειας 
λειτουργίας, το οποίο αποφασίζει έως την 15η Ιουνίου για 
τη λειτουργία Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. το χειμερινό εξάμηνο ή έως 
την 30η Νοεμβρίου γιατη λειτουργία Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. το ε¬ 
αρινό εξάμηνο. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. κοινο¬ 
ποιείται στον ενδιαφερόμενο. 
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8. Σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας λειτουργίας, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν, να επανέλθουν με νέα αίτηση 
έως την 30η Ιουνίου για λειτουργία Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. το χει¬ 
μερινό εξάμηνο ή έως την 15η Δεκεμβρίου για λειτουργία 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. το εαρινό εξάμηνο, επισυνάπτοντας συ¬ 
μπληρωματικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προ- 
βλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κα¬ 
θώς και συμπληρωματική απόδειξη καταβολής του πο¬ 
σού το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της Υ.Α. 
Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ισχύει, στην αρμόδια υπη¬ 
ρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. για αποζημίωση της Επιτροπής Ελέγ¬ 
χου και των ειδικών που συνεπικουρούν την επιτροπή ε¬ 
λέγχου, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία των παρα¬ 
γράφων 5,6 και 7 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν, η 
Διεύθυνση Κατάρτισης του ΟΕΕΚ εισηγείται σχετικά στο 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση ή 
μη της σχετικής άδειας λειτουργίας, έως τη 20η Αυγού- 
στου για τη λειτουργία Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. το χειμερινό εξά¬ 
μηνο ή έως την 20η Ιανουάριου για τη λειτουργία Ιδιωτι¬ 
κού Ι.Ε.Κ. το εαρινό εξάμηνο. 

9. Στις περιπτώσεις που ν.π.ι.δ. ή ιδιώτης αιτείται την χο¬ 
ρήγηση άδειας λειτουργίας ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων 
για κατόχους πτυχίου ΤΕΛ ή πτυχίου τμήματος ειδίκευσης 
ΕΠΛ και ήδη, στο εν λόγω ν.π.ι.δ. ή σε ιδιώτη έχει χορηγη¬ 
θεί άδεια λειτουργίας των ανωτέρω αιτούμενων ειδικοτή¬ 
των ή εξειδικεύσεων για κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ ή α¬ 
πολυτηρίου ΕΠΛ που στη Γ’ τάξη παρακολούθησαν μα¬ 
θήματα δέσμης, ή και αντίστροφα, δεν απαιτείται 
επανέλεγχος των κτιριολογικών στοιχείων και του εργα¬ 
στηριακού εξοπλισμού του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., εφόσον ο ε¬ 
ξοπλισμός αυτός είναι ο ίδιος και η δυναμικότητα του 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. παραμένει η ίδια, εκτός εάν απαιτείται κτι- 
ριολογική μετατροπή, οπότε πραγματοποιείται έλεγχος, 
για όσα στοιχεία σχετίζονται με την εν λόγω κτιριολογική 
μετατροπή. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 
στον Ο.Ε.Ε.Κ. σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται οι 
αιτούμενες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις κατά τίτλο απο¬ 
φοίτησης για την εγγραφή των καταρτιζομένων επισυνά¬ 
πτοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στηνπερίπτωση 
α καιτα στοιχεία ί,ν,νί της περίπτωσης θ, της παραγράφου 
3 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 6 

Επέκταση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε νέο κτίριο , μεταφορά Ιδιω¬ 
τικού Ι.Ε.Κ. σε άλλο κτίριο, έγκριση νέων ειδικοτήτων και 
κατάργηση παραρτήματος Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Γιατην επέκταση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε νέο κτίριο και για 
τη χορήγησ ; νέων ειδικοτήτων απαιτείται η ίδια διαδικα¬ 
σία με αυτή που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχι¬ 
κής άδειας λειτουργίας. Στη σχετική έκθεση της Επιτρο¬ 
πής Ελέγχου, γίνεται επαναπροσδιορισμός του συνολι¬ 
κού δυναμικού του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

2. Για τη μεταφορά Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε άλλο κτίριο της ί¬ 
διας πόλης απαιτείται, επίσης, η ίδια διαδικασία με αυτή 
της χορήγησης άδειας λειτουργίας. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η επέκταση Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ. ή η μεταφορά αυτού μπορεί να εγκριθεί από το Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε.Κ., κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και στην 
παράγραφο 5του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. 


4. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την επέκταση 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε νέο κτίριο ή για την μεταφορά του σε 
άλλο κτίριο δεν απαιτείται η αναφερόμενη στο άρθρο 15 
της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ισχύει απόδειξη κα¬ 
ταβολής χρηματικού ποσού, στην αρμόδια υπηρεσία του 
Ο.Ε.Ε.Κ. 

5. Στην περίπτωση μεταφοράς Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε άλλο 
κτίριο υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση μετά εργαστή¬ 
ρια που μεταφέρονται και όμοια με τα νέα εργαστήρια 
που ενδεχομένως δημιουργούνται. Επίσης, σε περίπτω¬ 
ση μεταφοράς Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε άλλο κτίριοτης ίδιαςπό- 
λης υποβάλλεται αίτηση έως την 15η Απριλίου κάθε έ¬ 
τους. Το Δ.Σ. του Ο. Ε. Ε. Κ. αποφασίζει για την έγκριση της 
μεταφοράς στο νέο κτίριο έως την 20η Ιουλίου του ιδίου 
έτους. Εάν δεν εγκριθεί η μεταφορά, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση που συνοδεύεται 
με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ,δ, στ και ια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 5, της παρούσας απόφασης 
έως την 31η Ιουλίου του ιδίου έτους. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κατάρτισης του ΟΕΕΚ α¬ 
ποφασίζει μέχρι το τέλος Αυγούστου για την έγκριση ή μη 
της σχετικής μεταφοράς. 

6. Σε περίπτωση παύσης της χρήσης κτιρίου, στο οποίο 
στεγάζεται παράρτημα Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ο ιδιοκτήτης ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/86 στην οποία δηλώνει, ότι τα εναπομείναντα εργα¬ 
στήρια στο κτίριο ή στα κτίρια που λειτουργούν, με τον ε¬ 
ξοπλισμό τους, καθώς και οι λοιποί χώροι καλύπτουν πλή¬ 
ρως τις προδιαγραφές για όλες τις ειδικότητες που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας. 

Άρθρο 7 

Κτιριολογική μετατροπή σε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ 

1. Προκειμένου να τροποποιηθεί η ήδη χαρακτηρισμένη 
χρήση χώρου απαιτείται επανυποβολή φακέλου με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας 
όλου του κτιρίου στο οποίο διαφοροποιείται η χρήση και 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία, εκτός από τις προθεσμίες 
που τάσσονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 5 
της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιώ¬ 
της ιδιοκτήτης Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή ο εκπρόσωπος του νομι¬ 
κού προσώπου προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/86 από την οποία προκύπτει ότι είτε δεν έχουν πραγ¬ 
ματοποιηθεί τροποποιήσεις των λοιπών χώρων του Ιδιω¬ 
τικού Ι.Ε.Κ. όπως έχουν εγκριθεί κατά την χορήγηση άδει¬ 
ας λειτουργίας, είτε ότι η χρήση των χώρων που μετα¬ 
φέρθηκε με την τροποποίηση πληροί τις κτιριολογικές 
προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στις κείμενες 
διατάξεις. Στη σχετική έκθεση της επιτροπής ελέγχου γί¬ 
νεται επαναπροσδιορισμός του συνολικού δυναμικού. 
Στις κτιριολογικές μετατροπές ή στις αλλαγές χρήσης 
χώρων θα συνυποβάλλεται απαραίτητα με την αίτηση α¬ 
ναλυτική κατάσταση με τα εργαστήρια που καταργούνται 
ή δημιουργούνται ή μετακινούνται. 

2. Για τις κτιριολογικές μετατροπές σε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. α¬ 
παιτείται, επίσης, η ίδια διαδικασία με αυτή της χορήγησης 
άδειας λειτουργίας αλλά δεν ισχύουν οι προθεσμίες των 
παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. 

3. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τις περιπτώ¬ 
σεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν 
απαιτείται η αναφερόμενη στο άρθρο 15 της Υ.Α. 
Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ισχύει, απόδειξη καταβολής 
χρηματικού ποσού στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 
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4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρό¬ 
ντος άρθρου, ανεξάρτητα εάν συνοδεύεται και με αίτημα 
για έγκριση νέων ειδικοτήτων, πρέπει να υποβληθεί αίτη¬ 
μα έως 15η Απριλίου κάθε έτους, Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. α¬ 
ποφασίζει σχετικά έως την 20η Ιουλίου του ιδίου έτους. 
Εάν δεν εγκριθεί η κτιριολογική μετατροπή ή αλλαγή χρή¬ 
σης χώρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επανέλθουν 
με νέα αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητι- 
κά των περιπτώσεων γ, δ, στ και ια της παραγράφου 3 του 
άρθρου 5 της παρούσας απόφασης έως 311ουλίου του ι¬ 
δίου έτους. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Κατάρτισης, αποφασίζει μέχρι το τέλος Αυ- 
γούστου για την χορήγηση ή μη της σχετικής κτιριολογι- 
κής μετατροπής ή αλλαγής χρήσης χώρου. 

5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, κτιριολογικές μετα¬ 
τροπές σε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. μπορούν να εγκριθούν από το 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλουν αίτηση για τις πε- 
ριπτώσειςτου άρθρου αυτού, οφείλουν να προσκομίσουν 
στην Δ/νση Κατάρτισης, έγγραφο, από το οποίο να απο- 
δεικνύεται ότι η Π υροσβεστική Υπηρεσία έχει ενημερωθεί 
για τις κτιριολογικές μετατροπές που έγιναν στο κτίριο 
αυτό. 

Άρθρο 8 

Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λει¬ 
τουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., σε όσους συγκεντρώνουν τα ο¬ 
ριζόμενα με την παρούσα απόφαση προσόντα, ύστερα α¬ 
πό υποβολή σχετικής αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και της έγγραφης 
συμβολαιογραφικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αυτή, 
η οποία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον τε¬ 
λευταίο ισολογισμό, από όπου θα προκύπτει το ενεργητι¬ 
κό και παθητικό του μεταβιβαζόμενου. Η μεταβίβαση στην 
περίπτωση αυτή, πραγματοποιείται μετά τη λήξη του εα¬ 
ρινού εξαμήνου. 

2. Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., η 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. μεταβιβά¬ 
ζεται στους νόμιμους κληρονόμους, εφόσον οι τελευταί¬ 
οι πληρούν τα νόμιμα προσόντα. Η μεταβίβαση πραγμα¬ 
τοποιείται με απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ., εφόσον προηγουμέ¬ 
νως και μέσα σε διάστημα (6) μηνών από την έκδοση του 
σχετικού κληρονομητηρίου, υποβληθεί σχετική αίτηση 
των κληρονόμων, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητι- 
κά, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας α¬ 
πόφασης. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία οι κληρονόμοι δεν συ¬ 
γκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, η λειτουργία του ιδιω¬ 
τικού Ι.Ε.Κ. συνεχίζεται, με την προϋπόθεση ότι οι κληρο¬ 
νόμοι θα υποδείξουν ως εκπρόσωπό τους φυσικό ή νομι¬ 
κό πρόσωπο, το οποίο συγκεντρώνει τα εν λόγω 
προσόντα. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία οι κληρονόμοι δεν συ¬ 
γκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, είναι δυνατή η εκμί- 
σθωση ή μεταβίβαση του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε φυσικό ή νο¬ 
μικό πρόσωπο, που συγκεντρώνει τα νόμιμα προσόντα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση 
και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. 

3. Γ ια την μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, 
εκτός των άλλων δικαιολογητικών προσκομίζεται και από¬ 


δειξη καταβολής ποσού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 15 της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως εκάστοτε ι¬ 
σχύει. 

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης οι συμβαλλόμενοι ο¬ 
φείλουν να προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις με τις ο¬ 
ποίες ο παλαιός ιδιοκτήτης δηλώνει, ότι δεν έχει γίνει κα¬ 
μία αλλαγή στα κτίρια και στον εργαστηριακό εξοπλισμό 
για τα οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας ο δε νέος ιδιο¬ 
κτήτης δηλώνει, ότι δεν προτίθεται να προβεί σε καμία αλ¬ 
λαγή κτιρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού, χωρίςτηνέ¬ 
γκριση του Ο.Ε.Ε.Κ. 

Άρθρο 9 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης, και λειτουργίας 
ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτι¬ 
κού Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται: 

α. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης, ακόμη και αν πρόκειται για αβλε¬ 
ψία ή παράλειψη της επιτροπής ελέγχου για τη χορήγηση 
της άδειας λειτουργίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στην παρούσα απόφαση. 

β. Εάν το ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. διέκοψε τη λειτουργία του για 
δύο (2) συνεχή εξάμηνα. 

γ. Εάν δεν άρχισε να λειτουργεί εντός τριών (3) εξαμή¬ 
νων από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας με καμία α¬ 
πό τις ειδικότητές του. 

2. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν λάβει άδεια λειτουργίας ι¬ 
διωτικού Ι.Ε.Κ. εντός δύο (2) εξαμήνων από τη δημοσίευ¬ 
ση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςτης απόφασης του 
Δ.Σ. του Ο. Ε. Ε. Κ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης 
Ι.Ε.Κ., παύει να ισχύει η άδεια ίδρυσης και το δικαίωμα 
χρήσης της προσωνυμίας. 

3. Δεν επιτρέπεται η αναστολή της λειτουργίας τμήμα¬ 
τος ειδικότητας ή εξειδίκευσης μέχρι την ολοκλήρωση ό- 
λωντων εξαμήνων κατάρτισης της ειδικότητας ή της εξει- 
δίκευσης αυτής. 

4. Δεν επιτρέπεται η αναστολή της λειτουργίας του ι¬ 
διωτικού Ι.Ε.Κ. ή η κατάργηση του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. στο σύ¬ 
νολο του κατά τη διάρκεια εξαμήνου κατάρτισης. 

5. Ειδικά, για το πρώτο εξάμηνο κατάρτισης κάθε ειδι¬ 
κότητας ή εξειδίκευσης, ο ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 
μπορεί, με αίτησή του στον Ο. Ε. Ε. Κ., την οποία υποβάλλει 
το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη λήξη των εγγραφών 
, να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας τμήματος ειδικό¬ 
τητας ή εξειδίκευσης ή αναστολή της λειτουργίας του ι¬ 
διωτικού Ι.Ε.Κ. ή και διάλυση του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. στο σύ¬ 
νολό του, με την προϋπόθεση ότι ο αϊτών ιδιοκτήτης του ι¬ 
διωτικού Ι.Ε.Κ. θα συνυποβάλλει στον Ο.Ε.Ε.Κ. 
υπεύθυνες δηλώσει του ν. 1599/86 του συνόλου των εγ- 
γραφέντων σπουδαστών, ότι αποδέχονται να αποσύρουν 
την εγγραφή τους από το ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αυτό. 

Άρθρο 10 
Διαφήμιση 

1. Οι αρχές που διέπουντην προβολή και διαφήμιση των 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. καθορίζονται από τη νομοθεσία περί αθέ¬ 
μιτου ανταγωνισμού (κυρίως όσον αφορά την αναληθή 
και παραπλανητική διαφήμιση), από συναφείς διατάξεις 
και από τους όρους του παρόντος άρθρου και του άρ¬ 
θρου 1 της παρούσας απόφασης. 
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2. Ειδικότερα: 

α. Στις διαφημίσεις καθώς και σε κάθε εμφάνιση και 
προβολή αναφέρεται ο αριθμός μητρώου του ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ., όπως καθορίζεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. κατά τη χορή¬ 
γηση της άδειας λειτουργίας. 

β. ί. Τα στοιχεία προβολής των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., και ειδι¬ 
κότερα οι επιγραφές και οι αφίσσες αυτών, το έντυπο δια¬ 
φημιστικό υλικό, οι διαφημίσεις στον ημερήσιο και περιο¬ 
δικό τύπο, καθώς και το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτι¬ 
κών διαφημίσεων, υποβάλλονται προς έγκριση στην 
Διεύθυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. 

ίί. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την προη¬ 
γούμενη της υποβολής των στοιχείων προβολήςτου Ιδιω¬ 
τικού Ι.Ε.Κ., η Διεύθυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. εγκρί¬ 
νει ή απορρίπτει την δημοσιοποίηση των ανωτέρω στοι¬ 
χείων προβολής και γνωστοποιεί εγγράφως στον 
ενδιαφερόμενο την εν λόγω έγκριση ή απόρριψη. 

ϋί. Σε περίπτωση που παρέρχεται άπρακτη μια δεκαήμε¬ 
ρη ενδεικτική προθεσμία, τότε τεκμαίρεται σιωπηρή α¬ 
πόρριψη της υποβληθήσας αιτήσεως. 

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
υποβάλει εκ νέου τα εν λόγω στοιχεία, οπότε η αρμόδια 
Διεύθυνση κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. υποχρεούται, εντός 
(5) εργασίμων ημερών, να προβεί σε έγγραφη γνωστο¬ 
ποίηση προς τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγγρισης ή 
απόρριψης. 

ίν. Οποιαδήποτε δημοσιοποίηση στοιχείων προβολής 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. χωρίς την προαναφερόμενη έγκριση από 
την Διεύθυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. απαγορεύεται. 

γ. Σε όποια διαφήμιση γίνεται αναφορά σε ειδικότητες, 
αυτές πρέπει να αναφέρονται ολογράφως με την ονομα¬ 
σία που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Επιτρέπε¬ 
ται εξαιρετικά η αναφορά σε διαφημίσεις ειδικοτήτων και 
με μονολεκτική ονομασία, η οποία όμως αφ’ ενός πρέπει 
να προκύπτει από την περιγραφή επαγγέλματος (ϋοό 
ρΓοίΐΙθ - κανονισμοί λειτουργίας) και αφετέρου να υποδη¬ 
λώνει το επίπεδο κατάρτισης. 

δ. Δεν επιτρέπεται ο οποιοσδήποτε συνδυασμός ή με ο- 
ποιοδήποτε τρόπο συσχέτηση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. με φορείς 
άτυπης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης κατά 
την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήμιση ή 
στις επιγραφές αυτών, καθώς και η χρησιμοποίηση Ιδίων 
χώρων υποδοχής, τηλεφώνων και λοιπών μέσων επικοι¬ 
νωνίας. 

Δεν επιτρέπεται σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. η χρησιμοποίηση δια¬ 
κριτικών τίτλων, σημάτων και λογοτύπων που χρησιμο¬ 
ποιούνται από φορείς άτυπης Επαγγελματικής Εκπαίδευ¬ 
σης - Κατάρτισης. 

3. Επιτρέπεται η συνδιαφήμιση ιδιωτικών ΙΕΚ. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρού¬ 
σας απόφασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

ί. Χρηματικό πρόστιμο 

ϋ. Προσωρινή διακοπή της άδειας λειτουργίας. 

ϋί. Οριστική αφαίρεση της άδειας Ιδρυσης και λειτουρ¬ 
γίας. 

Άρθρο 11 

Αριθμός καταρτιζομένων 

Σε κάθε τμήμα ειδικότητας των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ο μέγι¬ 
στος αριθμός των καταρτιζόμενων είναι είκοσι πέντε (25), 


με επιτρεπόμενη υπέρβαση μέχρι και τριών καταρτιζομέ- 
νων, υπότηνπροϋπόθεση ότιοιδιδακτικοίχώροι πληρούν 
τις προδιαγραφές, ώστε να δεχθούν τα επί πλέον άτομα. 

Άρθρο 12 

Μέσα διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων, 
βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο 

1. Κάθε ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτει: 

α. εποπτικά μέσα διδασκαλίας και 

β. όργανα, συσκευές και μηχανήματα, για την πλήρη εκ¬ 
παίδευση και κατάρτιση. 

2. Σε κάθε ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. λειτουργεί βιβλιοθήκη - ανα¬ 
γνωστήριο, που έχει ως σκοπό τη στήριξη του διδακτικού 
έργου και του έργου κατάρτισης, και πρέπει να διαθέτει 
βιβλίο και περιοδικά σχετικά με τις ειδικότητες που λει¬ 
τουργούν στο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Σε τακτά χρονικά διαστήμα¬ 
τα, η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με νέα βιβλία και περιοδι¬ 
κά. 

Άρθρο 13 

Κτιριολογικά στοιχεία ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

1. Γ ενικές προδιαγραφές: 

Το κτίριο ή τα κτίρια του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. πρέπει: 

α. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ικανοποί¬ 
ηση των σκοπών του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση πο¬ 
λυώροφων κτιρίων οι χρησιμοποιούμενοι όροφοι πρέπει 
να είναι της αποκλειστικής χρήσης του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ε¬ 
πιτρεπόμενης μόνο της εναλλασσόμενης χρήσης με σχο¬ 
λικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 
1566/85, εφόσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις και 
τους όρους της παρούσας απόφασης, καθώς και με Κέ¬ 
ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ., εφόσον πλη¬ 
ρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ι- 
σχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία τους και 
εφόσον αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της λει¬ 
τουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Σε αυτή την περίπτωση, τα γρα¬ 
φεία του Δ/ντή και Αν. Δ/ντή , καθώς και του Τμήματος 
Διοικητικών θεμάτων, του τμήματος Οικονομικών θεμά¬ 
των και της Γραμματείας, πρέπει να είναι της αποκλεισπ- 
κής χρήσης του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. Με υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, ο ιδιώτης - ιδιοκτήτης, ή εκπρόσωπος του 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. δηλώνουν, εάν συστεγάζονται με άλλες 
σχολικές μονάδες του ν. 1566/1985 ή ΚΕΚ και οριοθετούν 
τους χώρους που χρησιμοποιούν για τη διοίκηση των σχο¬ 
λικών μονάδων ή των ΚΕΚ εκτός Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

β. Να μη χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώ¬ 
ροι. Χώροι οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη μία των πλευρών 
τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγειος, είναι δυνα¬ 
τόν να χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακοί με τη ν προϋπό¬ 
θεση ότι θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εξόδου κατ’ ευ¬ 
θείαν σε υπαίθριο χώρο. Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση υπό¬ 
γειων για χώρους υγιεινής, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα 
διαθέτουν τον απαραίτητο φωτισμό και εξαερισμό. 

γ. Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. να 
είναι 300 μ2, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπαί¬ 
θριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώ¬ 
ροι του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, ο 
χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστή¬ 
ρα) . Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή σε περίπτω¬ 
ση πολυωρόφου κτιρίου πρέπει να είναι σε συνεχόμενους 
ορόφους και σε αυτόν πρέπει να στεγάζονται ο 
Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδιωτικού 
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I. Ε. Κ., καθώς και το Τμή μα Διοικητικών θεμάτων, το τμήμα 
Οικονομικών θεμάτων και η Γραμματεία του Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ. 

δ. Κάθε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. μπορεί να στεγάζεται σε ενιαίο δι¬ 
δακτήριο να έχει παραρτήματα σε περισσότερα του ενός 
κτίρια, τηρουμένωντων προϋποθέσεων του παραπάνω ε¬ 
δαφίου εκτός από το ελάχιστο όριο καθαρού εμβαδού 
που ανέρχεται σε 150μ2. Το ίδιο ισχύει και για επαγγελ¬ 
ματικούς χώρους με σύμβαση που χρησιμοποιούνται σαν 
εργαστηριακοί. Σε αυτήν την περίπτωση τα χρησιμοποι¬ 
ούμενα κτίρια δεν επιτρέπεται να απέχουν περισσότερο 


από 5.000 μέτρα από το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι 
διοικητικές υπηρεσίες του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. Κατ’ εξαίρεση, 
είναι δυνατόν, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
εργαστηριακά μαθήματα να πραγματοποιούνται σε από¬ 
σταση μεγαλύτερη του 5.000 μέτρων από το κτίριο του 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υ¬ 
πηρεσίες του. 

ε. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε 
σχέση με αριθμό καταρτιζομένων νοείται ο αριθμός των 
ταυτοχρόνως καταρτιζομένων (ανά βάρδια). 

2. Διαστάσεις χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης: 


χώροι 

Ελάχιστη επιφάνεια χώρου 
ανά καταρτιζόμενο σε μ2 

Συνολική ελάχιστη επιφάνεια 
κάτοψης χώρου σε μ2 

Ελάχιστο ύψος χώρου σε 
μέτρα 

1. Αίθουσες διδασκαλίας 

1.3 

22 

3,0 

2.Αμφιθ. Αίθουσες διδασκαλίας 

1.1 

25 

3,0 

3. Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο 

0.2 

40 

3,0 


Η ύπαρξη αμφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας δεν εί¬ 
ναι υποχρεωτική. 

Για βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο μπορεί να χρησιμοποι¬ 
ούνται περισσότεροι του ενός χώροι του ιδίου κτιρίου με 
ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου 20μ2. Η συνολι¬ 
κή επιφάνεια κάτοψης της βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου 
μπορεί να μην υπερβαίνει τα 80μ2, ανεξάρτητα από τον α¬ 
ριθμό των καταρτιζομένων στο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Η βιβλιοθή¬ 
κη είναι δυνατόν να στεγάζεται σε παράρτημα. 

3.Χώροιδιοίκησηςτου Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. πρέπει να είναι ά¬ 
νετοι και λειτουργικοί και περιλαμβάνουν: 

α. Γ ραφείο Διευθυντή ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης 
10μ2. 

β. Γ ραφείο Αναπληρωτή Διευθυντή ελάχιστης επιφάνει¬ 
ας κάτοψης 10μ2. 

Οι δύο ανωτέρω χώροι μπορούν να είναι ενιαίοι με ελά¬ 
χιστο συνολικό εμβαδόν τα 20μ2. 

γ. Γ ραφείο για το Τμή μα Διοικητικών θεμάτων, το τμήμα 
Οικονομικών θεμάτων και τη Γ ραμματεία του Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ. ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης 30μ2, σε ενιαίο χώ¬ 
ρο ή και μέχρι σε τρεις χώρους του ιδίου κτιρίου με ελάχι¬ 
στη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου τα 10μ2. 

δ. Γ ραφείο εκπαιδευτών ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης 
2μ2 ανά διδακτικό χώρο του κτιρίου, συνολικής ελάχιστης 
επιφάνειας κατόψεως 15μ2. Για γραφείο εκπαιδευτών 
μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός χώ¬ 
ροι του ιδίου κτιρίου, με ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης κά¬ 
θε χώρου 10μ2. 

Οι χώροι διοίκησης δεν επιτρέπεται να έχουν είσοδο α¬ 
πό διδακτικό χώρο ή να βρίσκονται σε χώρο λειτουργικά 
ανεξάρτητο από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 

4. Συμπληρωματικές προδιαγραφές αιθουσών διδα¬ 
σκαλίας, αμφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας. 

Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αμφιθεατρικές αίθου¬ 
σες διδασκαλίας πρέπει να έχουν: 

α. Σχέση μικρότερης προς τη μεγαλύτερη πλευρά, με¬ 
γαλύτερη του 1/3. 

β. Επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό, με φωτιστική επιφά¬ 
νεια τουλάχιστον το 15% της επιφάνειας του δαπέδου, 
γ. Επαρκή και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό. 


δ. Επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν από πά¬ 
νω προς τα κάτω με εύχρηστα μηχανικά μέσα) ή με αθό¬ 
ρυβους εξαεριστήρες ή με σύγχρονες μονάδες εξαερι- 
σμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστάτη 
χρήση εξαεριστήρα ή μονάδες εξαερισμού. 

ε. Πόρτες ελάχιστου καθαρού πλάτους 0,90μ., ελάχι¬ 
στου καθαρού ύψους 2,20μ., που θα ανοίγουν από μέσα 
προςτα έξω. 

στ. Κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά σώματα ασφαλείας 
ή θερμοσυσσωρευτές. 

5. Συμπληρωματικές προδιαγραφές βιβλιοθήκης - ανα¬ 
γνωστηρίου. 

Η βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο πρέπει να πληροί τις προ¬ 
διαγραφές των περιπτώσεων α,γ,δ,ε και στ της προηγού¬ 
μενης παραγράφου. Σε περίπτωση κατά την οποία η μι¬ 
κρότερη πλευρά του χώρου είναι τουλάχιστον 5,00μ επι¬ 
τρέπεται απόκλιση από τις προδιαγραφές της 
περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου. 

6. Συμπληρωματικές προδιαγραφές εργαστηρίων: 

α. Ισχύουν οι προδιαγραφές των περιπτώσεων α, β, γ, δ 
και στ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε περί¬ 
πτωση, κατά την οποία η μικρότερη πλευρά είναι τουλάχι¬ 
στον 5,00μ, επιτρέπεται απόκλιση από τις προδιαγραφές 
της περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου. Επίσης είναι 
δυνατόν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά α¬ 
πό εισήγηση των ειδικών που ορίσθηκαν για τον έλεγχο 
του I.Ι.Ε.Κ., ο φυσικός φωτισμός να πραγματοποιείται με 
φωτιστική επιφάνεια μικρότερη του 15% της συνολικής ε¬ 
πιφάνειας του δαπέδου με την προϋπόθεση της ύπαρξης 
επαρκούς τεχνητού φωτισμού. 

β. Τα θορυβώδη εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε 
τέτοια θέση ή να διαθέτουν την αναγκαία ηχομόνωση, ώ¬ 
στε να μην ενοχλούνται οι καταρτιζόμενοι σε αίθουσες δι¬ 
δασκαλίας, σε αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, σε 
βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο ή σε άλλα αθόρυβα εργαστή¬ 
ρια. 

γ. Οι πόρτες των εργαστηρίων πρέπει να ανοίγουν από 
μέσα προς τα έξω. 

δ. Όπου λόγοι ασφαλείας το απαιτούν, οι εργαστηρια¬ 
κοί χώροι πρέπει να έχουν και επαρκή τοπικό φωτισμό, 
ε. Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες το απαιτούν, πρέ- 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7642γ 


πει να υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, 
συγκέντρωσης και αποκομιδής αιωρούμενων σωματι¬ 
δίων. 

στ. Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει 
να υπάρχει μηχανισμός απαγωγής αερίων. 

ζ. Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο, με 
δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτημένος πί¬ 
νακας χρήσιμων τηλεφώνων (λ.χ. πυροσβεστικής, πρώ¬ 
των βοηθειών κλπ.) σε εμφανές σημείο. 

η. Τοπικός φωτισμός πρέπει να συνοδεύει συσκευές και 
μηχανήματα που η λειτουργία τους το επιβάλλει. 

θ. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί να ε¬ 
ξασφαλίζεται και με δύο συνεχόμενους χώρους, με την 
προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαί¬ 
ου. 

ι. Σε περίπτωση εργαστηρίου, όπου απαιτούνται επί μέ¬ 
ρους εργαστηριακοί χώροι, π.χ. σκοτεινοί θάλαμοι φωτο¬ 
γραφίας, χώροι άσκησης έργου υδραυλικών, εργαστήριο 
συγκολλήσεων, ως ελάχιστος χώρος λογίζεται η συνολι¬ 
κή επιφάνεια των επί μέρους εργαστηριακών χώρων. 

7. Χώροι υγιεινής 

Σε κάθε κτίριο του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. πρέπει να υπάρχουν 
οι παρακάτω χώροι υγιεινής: 

α. Τουλάχιστον δύο αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα 
γυναικών) για τη διοίκηση και τους εκπαιδευτές, όταν η 
δυναμικότητα του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ανέρχεται σε 150 κα¬ 
ταρτιζόμενους, που αυξάνονται κατά δύο (ένα ανδρών και 
ένα γυναικών) έως 250 επιπλέον καταρτιζόμενους. 

β. Τουλάχιστον δύο αποχωρητήρια για τους καταρτιζό¬ 
μενους, όταν η δυναμικότητα του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. είναι μέ¬ 
χρι και 80 καταρτιζόμενοι, αυξανόμενα κατά ένα αποχω¬ 
ρητήριο έως κάθε επιπλέον 40 καταρτιζόμενους, 
γ. Σε κάθε αποχωρητήριο πρέπει να υπάρχουν: 
ί. Προθάλαμος εισόδου. 

Ιί. Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και α¬ 
ποχέτευσης καθώς και λεκάνες υγιεινής, 
ίϋ. Φυσικός η τεχνητός εξαερισμός. 
ϊν. Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφά¬ 
νεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1.70μ. 

ν. Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέ¬ 
δων. 

νι. Πόρτες ανοιγόμενες από έξω προς τα μέσα, 
δ. Ανά δύο αποχωρητήρια πρέπει να υπάρχει τουλάχι¬ 
στον ένας νιπτήρας. 

8. Χώροι κυκλοφορίας. 

Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώρους 
κυκλοφορίας για τους καταρτιζόμενους με επαρκή φυσι¬ 
κό ή τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Επιπλέον: 

α. Όταν ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και των 
εργαστηρίων κατά όροφο του κτιρίου του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 
είναι μέχρι και έξι (6), και οι διάδρομοι εξυπηρετούν διδα¬ 
κτικούς χώρους από τη μία πλευρά, αυτοί πρέπει να έχουν 
πλάτος τουλάχιστον 1,30μ., ενώ, όταν εξυπηρετούν διδα¬ 
κτικούς χώρους και από τις δύο πλευρές, πρέπει να έχουν 
πλάτος τουλάχιστον 2,00μ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα δι¬ 
δασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο, οι παραπάνω δια¬ 
στάσεις αυξάνονται κατά 0,015μ. 

β. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και κιγκλι¬ 
δωμάτων: 


ί.των ανοικτών διαδρόμων πρέπει να είναι 1.20μ. από 
στη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου και πρέπει στο α¬ 
νώτατο σημείο τους να αντέχουν οριζόντια δύναμη έντα¬ 
σης 100Κ9/ΓΠ, 

ϋ.των δωμάτων που χρησιμοποιούνται για αυλισμό πρέ¬ 
πει να είναι 1.30μ. απότη στάθμη του τελευταίου δαπέδου 
και 

ίϊί.των κλιμάκων πρέπει να είναι Ι,ΟΟμ. από τη στάθμη 
της τελειωμένης βαθμίδας. 

γ. Οι κλίμακες πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ευθύγραμμες 
και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κλιμάκων με σφηνοειδείς 
βαθμίδες με μέγιστο αριθμό τις 12 σφηνοειδείς βαθμίδες 
κατά όροφο και με την προϋπόθεση το πάτημά τους στη 
στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,10 μ., ή με την 
προϋπόθεση ύπαρξης πρόσθετης κουπαστής για να με¬ 
τατοπίζεται η γραμμή αναβάσεως, έτσι ώστε το ελάχιστο 
πλάτος πατήματος στο σημείο της πρόσθετης κουπα¬ 
στής να είναι τουλάχιστον 0,10μ. 

Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κλιμάκων με τις προϋπο¬ 
θέσεις της αντιολισθηρότητας του πατήματος των βαθμι¬ 
δών και της ύπαρξης αδιαφανούς μεταλλικού ριχτή. 
Απαγορεύονται οι ξύλινες κλίμακες. 

Όταν ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και των ερ¬ 
γαστηρίων κατά όροφο στο κτίριο του Ιδιωπκού Ι.Ε.Κ. εί¬ 
ναι μέχρι και έξι (6), το ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας 
πρέπει να είναι 1,20μ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδα¬ 
σκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο το ελάχιστο μήκος κά¬ 
θε βαθμίδας αυξάνεται κατά 0,015μ. Σε περίπτωση ύπαρ¬ 
ξης της πρόσθετης κουπαστής σε σφηνοειδείς βαθμίδες, 
το ελάχιστο οριστικό μήκος της από το τελικό σημείο της 
πρόσθετης κουπαστής μέχρι το άκρο της βαθμίδας μπο¬ 
ρεί να είναι ελαττωμένο κατά 0,10μ. επί των παραπάνω α- 
ναφερομένων διαστάσεων. 

Το πλάτος πατήματος κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,30μ. και το ύψος κάθε βαθμίδας έως 0,18μ. 

Όταν το πλάτος των βαθμιδών υπερβαίνει τα 2,00μ., 
πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα. 

9. Αύλειοι χώροι. 

Ο αύλειος χώρος του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. πρέπει να έχει ε¬ 
λάχιστη επιφάνεια 2,00μ2 ανά καταρτιζόμενο. 

Στον αύλειο χώρο του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. συνυπολογίζο¬ 
νται: 

ί. Οι προς τούτο χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι 
ϋ. Τα δώματα, εφόσον είναι της αποκλειστικής χρήσης 
του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. κατά τη βάρδια λειτουργίας του. 

Ιϋ. Οι προθάλαμοι 

ϊν. Τα κυλικεία 

ν. Οι κενοί κλειστοί χώροι 

νΐ. Οι ασκεπείς ισόγειοι χώροι, που βρίσκονται σε επαφή 
με το κτίριο του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. και είναι στην αποκλειστι¬ 
κή χρήση του. 

Η ελάχιστη επιφάνεια του αύλειου χώρου είναι 30μ2. 

Οι αύλειοι χώροι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μία 
βρύση πόσιμου νερού ανά 40 καταρτιζόμενους. Είναι 
προτιμότερη η χρήση πιδάκων αντί βρυσών. 

νϋ. Μέρος του αύλειου χώρου και μέχρι ποσοστού 20 % 
της επιφάνειας αυτού, μπορεί να διατεθεί για δημιουργία 
κυλικείου ή εστιατορίου για αποκλειστική χρήση των κα- 
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ταρτιζόμενων, των εκπαιδευτών και του προσωπικού του 
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.. 

νϋί. Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών ή εποπτικών 
μέσων ή άλλων αντικειμένων στον αύλειο χώρο. 

ίχ. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβόλων) ως 
αύλειων χώρων. 

10. Μέτρα ασφαλείας και μέσα πρώτων βοηθειών, 
α. Σε κάθε κτίριο των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. πρέπει να υπάρχει 
επαρκής πυρασφάλεια πιστοποιούμενη από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρ¬ 
χει στους εργαστηριακούς χώρους (π.χ. χημικοί πυρο¬ 
σβεστήρες). 

Με ευθύνη της διοίκησης του Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ορίζεται 
προσωπικό πυρασφάλειας από το μόνιμο προσωπικό εκ¬ 
παιδευμένο στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων και 
στον τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του 
κτιρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η διοίκηση του Ιδιωτι¬ 
κού Ι.Ε.Κ. καιτο προσωπικό πυρασφάλειας μεριμνούν για 
την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων ά¬ 
μεσης βοήθειας. 

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται ά¬ 
σκηση εκκένωσης του κτιρίου ή των κτιρίων του Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ. από το σύνολο των καταρτιζομένων και του προσω¬ 
πικού και επίσης κάθε καταρτιζόμενος συμμετέχει σε ά¬ 
σκηση πυρόσβεσης εργαστηριακού χώρου. 

β. Σε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. όπου φοιτά αριθμός άνωτωνχιλίων 
πεντακοσίων (1500) καταρτιζομένων είναι υποχρεωτική η 
λειτουργία ιατρείου, καλυπτόμενου από νοσηλευτή για 
την παροχή πρώτων βοηθειών και η ύπαρξη ασθενοφό¬ 
ρου αυτοκινήτου. 

γ. Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει 
να υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος. 

δ. Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστη¬ 
μα συναγερμού και γενικό διακόπτη της παροχής ρεύμα¬ 
τος για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος. 

ε. Όπου λόγοι ασφάλειας το επιβάλλουν μπροστά από 
τους υαλοπίνακες σε πόρτες εξωστών και σε παράθυρα 
πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους 
1,30μ. 

στ. Σε κεντρικό σημείο κάθε κτιρίου και σε όλα τα εργα¬ 
στήρια πρέπει να υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών. 
Ο υπεύθυνος κάθε εργαστηρίου πρέπει να είναι επιμορ- 
φωμένος στις πρώτες βοήθειες. 

11. Αποκλίσεις στις διαστάσεις: 

α. Στιςπεριοχές, οι οποίες απότη σχετική νομοθεσία χα¬ 
ρακτηρίζονται ως ακριτικές, δικαιολογείται απόκλιση μέ¬ 
χρι και δέκατοις εκατό (10%) επί του αναφερόμενου στο 
εδάφιο γ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ελά¬ 
χιστου συνολικού χώρου του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. των 300μ2. 

β. Στις ελάχιστες διαστάσεις και αποστάσεις που ανα- 
φέρονται στις παραγράφους 2,3,4,5,6,7,8,9, και 10 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να δικαιολογηθεί απόκλιση έως 
10 %. 

12. Ανέγερση νέου κτιρίου Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

Τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί μετά το 1988 για τη στέ¬ 
γαση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή για επέκταση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε 
νέο κτίριο, υπόκεινται στις κτιριολογικές προδιαγραφές 
των άρθρων 7 και 15 του Π.Δ. 71/1988 σε συνδυασμό με 
τις γενικές διατάξεις. 


13. Συμπληρωματικές προδιαγραφές παραρτημάτων. 

Για τα παραρτήματα ισχύουν οι προδιαγραφές που 

προβλέπονται και για το κεντρικό κτίριο. 

Στα παραρτήματα δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη γρα¬ 
φείων διοίκησης και η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια ανέρ¬ 
χεται στα 150μ2. 

Αύλειος χώρος, όπως προβλέπεται και για τα κυρίως 
κτίρια με ελάχιστη επιφάνεια 30μ2. 

14. Ορισμός ύψους. 

Σε κάθε περίπτωση με τον όρο “ύψος” νοείται η κατακό- 
ρυφη απόσταση κάθε σημείου του δαπέδου μέχρι την ο¬ 
ροφή. Στις περιπτώσεις που το ύψος εκ κατασκευής ή λό¬ 
γω ψευδοροφής είναι μικρότερο του 2,70 μ. αλλά μεγα¬ 
λύτερο ή ίσο του 2,60 μ., τότε με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί 
να εγκρίνεται η παραπάνω απόκλιση. Στην περίπτωση ό¬ 
μως αυτή το ελάχιστο εμβαδό ανά καταρτιζόμενο πρέπει 
να αυξάνεται αναλόγως, ως το ύψος να ήταν το αρχικά 
προβλεπόμενο”. 

2. Οι παράγραφοι “ 1,2,3,4 και 5” του άρθρου 14της Υ.Α. 
Ζ/3378/1993, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής : 

“1.0 έλεγχος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ι¬ 
διωτικού Ι.Ε.Κ. διενεργείται από πενταμελή επιτροπή ε¬ 
λέγχου, η οποία συνεπικουρείται στο έργο της από δύο ει¬ 
δικούς για κάθε ομάδα ειδικότητας στην οποία υπάγονται 
οι ειδικότητες, που απαιτείται να λειτουργήσουν στο προς 
έλεγχο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 

2. Σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια της χώρας, με απόφα¬ 
ση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. ορίζονται μία ή και 
περισσότερες επιτροπές σύνταξης καταστάσεων μελών 
κατά κατηγορία και ετήσιας διάρκειας. 

Από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις καταστάσεις 
αυτές προέρχονται τα τέσσερα (4) μέλη των πενταμελών 
επιτροπών ελέγχου ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και επιλέγονται οι ει¬ 
δικοί για κάθε ομάδα ειδικοτήτων. Οι ομάδες εργασίας 
για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών είναι τετραμε¬ 
λείς, αποτελούμενες από τον πρόεδρο, δύο μέλη και ένα 
γραμματέα και έχουν ως έργο τη σύνταξη των παρακάτω 
πέντε καταστάσεων: 
α. Κατάσταση 

ί. Με έως δέκα (10) εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε., προερ- 
χομένους από τις εργατικές ενώσεις της Διοικητικής 
Περιφέρειας. 

ϋ. Με πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., 
Γ.Σ.Β.Ε.Ε. κλπ), προερχόμενους από τις ενώσεις εργοδο¬ 
τών της Διοικητικής Περιφέρειας. 

ϋι. Περιέχουσα από έναν (1) εκπρόσωπο των 
Υπουργείων Ενέργειας και Βιομηχανίας, Γεωργίας, Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και του Ο.Α.Ε.Δ., προερχόμενους από τους 
εκπροσώπους αυτών στη Διοικητική Περιφέρεια. Σε περί¬ 
πτωση αδυναμίας καθορισμού εκπροσώπου από 
Υπουργείο, ο εκπρόσωπος αυτός αντικαθίσταται από 
τους λοιπούς εκπροσώπους Υπουργείων στη Διοικητική 
Περιφέρεια. 

β. Κατάσταση με δέκα έως είκοσι (10 - 20) Πολιτικούς 
Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες ή Τεχνολόγους Πολιτικούς 
Μηχανικούς των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών ή της 
Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή γενικότερα 
του Δημόσιου Τομέα της Διοικητικής Περιφέρειας. 
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γ. Κατάσταση με δέκα (10) εκπροσώπους της 
Διεύθυνσης Υγιεινής από τις Νομαρχίες της Διοικητικής 
Περιφέρειας, ιατρούς ή επόπτες υγείας ή νοσηλευτικό 
προσωπικό προερχόμενο από το Δημόσιο Τομέα ή τα 
ν.π.δ.δ. της Διοικητικής Περιφέρειας. 

δ. Κατάσταση με δέκα (10) ειδικούς για κάθε ομάδα ει¬ 
δικοτήτων οι οποίοι θα προέρχονται από τον ευρύτερο 
Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα. Ως ομάδες ειδικοτήτων θεω¬ 
ρούνται εκείνες που καθορίζονται από το Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κατάρτι¬ 
σης του Ο.Ε.Ε.Κ. 

Ειδικά για τη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής ο αριθμός 
των αναφερομένων σε κάθε περίπτωση στις παραπάνω 
καταστάσεις είναι πενταπλάσιος και για τη Διοικητική 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο αριθμός αυτός είναι 
τριπλάσιος. 

Οι παραπάνω πέντε καταστάσεις υποβάλλονται για έ¬ 
γκριση στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 

ε. Κατάσταση με δέκα έως τριάντα (10-30) εκπροσώ¬ 
πους των ιδιοκτητών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι θα υποδεικνύονται α¬ 
πό την Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ. Οι εκπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι ι¬ 
διοκτήτες ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή προκειμένου περί ν.π.ι.δ. εκ¬ 
πρόσωποι αυτών διαπιστευμένοι στον Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα 
με την περίπτωση γ της παραγρ. 3 του άρθρου 2 της πα¬ 
ρούσας. 

στ. Η θητεία των μελών αυτών των επιτροπών είναι ετή¬ 
σια και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τρεις (3) φορές, ε¬ 
κτός των μελών της περίπτωσης ε της παρούσας παρα¬ 
γράφου. 

3. Από τη Διεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ. συντάσσεται κατάσταση με πε¬ 
νήντα (50) τουλάχιστον εκπροσώπους του Ο.Ε.Ε.Κ. προ¬ 
ερχόμενους από την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. ή 
την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ ή τη Δευτεροβάθμια 
Δημόσια Εκπαίδευση ή άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα. 

Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε.Κ. και η ισχύςτης είναι ετήσια. 

4. Κάθε πενταμελής επιτροπή ελέγχου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 
συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ο. Ε. Ε. Κ. και 
αποτελείται: 

α. Από έναν εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ. της παραγράφου 
3 του παρόντος άρθρου, ο οποίος επιλέγεται, με τον ανα¬ 
πληρωτή αυτού, από τον πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. Ο εκπρό¬ 
σωπος του Ο.Ε.Ε.Κ. εκτελεί χρέη προέδρου της επιτρο¬ 
πής ελέγχου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 

β. Από ένα μέλος προερχόμενο, μετά από κλήρωση, α¬ 
πό την κατάσταση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. 

γ. Από ένα μέλος προερχόμενο, μετά από κλήρωση, α¬ 
πό την κατάσταση της περίπτωσης β της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. 

δ. Από ένα μέλος προερχόμενο, μετά από κλήρωση, α¬ 
πό την κατάσταση της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. 

ε. Από ένα μέλος προερχόμενο, μετά από κλήρωση, α¬ 
πό την κατάσταση της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. 

Τα τέσσερα μέλη κάθε Επιτροπής Ελέγχου ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ. προέρχονται από τις αντίστοιχες καταστάσεις της 


Διοικητικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το προς έ¬ 
λεγχο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 

Η κλήρωση των μελών των παραπάνω περιπτώσεων 
β,γ,δ και ε της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται 
στην κεντρική υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ., από τριμελή επι¬ 
τροπή, με το γραμματέα αυτής, η οποία ορίζεται, με από¬ 
φαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση 
κληρώνεται και αναπληρωματικό μέλος. 

5.0 πρόεδροςτου Ο.Ε.Ε.Κ. από τις καταστάσεις της πε¬ 
ρίπτωσης δ της παραγράφου 2του παρόντος άρθρου της 
Διοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει το προς έλεγ¬ 
χο ιδιωτικό ΙΕΚ, επιλέγει δύο ειδικούς για κάθε επαγγελ¬ 
ματικό τομέα, στον οποίο υπάγονται οι ειδικότητες που 
αιτείται να λειτουργήσουν. Επιπλέον είναι δυνατόν να επι- 
λέξει και πλέον των δύο ειδικών, κατά επαγγελματικό το¬ 
μέα, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο και εισηγηθεί σχετικά η 
Δ/νση Κατάρτισης του ΟΕΕΚ. 

Επιπλέον είναι δυνατόν να επιλέξει και δύο ειδικούς του 
τομέα πληροφορικής, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο και ειση- 
γηθεί σχετικά η Δ/νση Κατάρτισης του ΟΕΕΚ. 

Οι ειδικοί κάθε επαγγελματικού τομέα εισηγούνται γρα- 
πτώς προς την επιτροπή ελέγχου Ιδιωτικών I. Ε. Κ. ως προς 
τη πληρότητα και την καταλληλότητα του Εργαστηριακού 
εξοπλισμού των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς και για τη δυναμι¬ 
κότητα των εργαστηρίων σε σχέση με τις θέσεις εργα¬ 
σίας, για τις ειδικότητες της ομάδας ειδικοτήτων τους ”. 

3. Τα άρθρα “16” και “17” της Υ.Α. Ζ/3378/1993, όπως ι¬ 
σχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 

Άρθρο 16 

Τροποποιήσεις ωρολογίων και αναλυτικών 
προγραμμάτων - τροποποιήσεις κανονισμού 
λειτουργίας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., τα ωρολόγια και α¬ 
ναλυτικά προγράμματα των ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων 
μπορούν να τροποποιούνται, οπότε τα ν.π.ι.δ. και οι ιδιώ¬ 
τες που λειτουργούν τις ειδικότητες ή τις εξειδικεύσεις 
αυτές πρέπει να ακολουθήσουν τα νέα ωρολόγια και ανα¬ 
λυτικά προγράμματα στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξά¬ 
μηνο, εφ’ όσον οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε.Κ. και κοινοποιήθηκανεγγράφως σε όλαταλει- 
τουργούντατις σχετικές ειδικότητες Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., μέχρι 
την 31 η Μαίου για το χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30η 
Νοεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο. 

Άρθρο 17 

Έλεγχος της τυπικής πληρότητας των δικαιολογητικών 

Στην περίπτωση που αίτηση και συνημμένος φάκελος 
με δικαιολογητικά, που αφορούν κάθε περίπτωση της πα¬ 
ρούσας απόφασης, υποβάλλονται σε αρμόδιο τμήμα του 
Ο.Ε.Ε.Κ., υφίστανται κατ’ αρχήν έλεγχο τυπικής πληρότη¬ 
τας. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις, ενημερώνεται και ο εν¬ 
διαφερόμενος εγγράφως με συστημένη επιστολή, ο ο¬ 
ποίος εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να συμπλη¬ 
ρώσει τις επιση μανθείσες ελλείψεις. Εάν ο 
ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί, ο φάκελος με το σύ¬ 
νολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών επιστρέφεται, 
επί αποδείξει, στον ενδιαφερόμενο”. 

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δενπροκαλεί- 
ται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 
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Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Οργανισμός 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” 
(Ο.Ε.Ε.Κ.). 

5. Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης κα- 
ταργείται και παύει να ισχύει κάθε άλλη γενική ή ειδική 
διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις της ή που ρυθμίζει 
διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτή. 

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί¬ 


ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν 
ρυθμίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα 6 Αυγούστου 1996 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 · ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ,ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ <3Ρ * ΡΑΧ 52 34 312 | 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5225761 

5230841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών ΦΕΚ 5225713 

5249547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5248785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ. 5248320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (031) 423955 

25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00 423956 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171307 

ΠΑΤΡΑ (061) 271249 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 , 224581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26522 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ - Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Απά 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανάβσέλιδο ή μέρος αυτου 

Γ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού ΝΠΔΔ) 

Παράρτημα (Πίνακες επιτυχάντων διαγωνισμών) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Ανωνύμων Εταιρειών Δ Ε.Π.Ε. 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

30.000 δρχ. 

50.000 · 

10.000 · 

50.000 · 

25.000 · 

10.000 . 

5.000 · 

- 10.000 · 

3.000 - 

150.000 · 

10.000 · 

1.500 δρχ. 

2.500 - 

500 · 

2.500 - 

1.250 · 

500 » * 

250 * 

500 » 

150 · 

7.500 · 

500 > 

ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

120.000 · 

6.000 » 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου" πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε 
ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγρά- 
φονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00* άως 13.00* 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 















